DART AEROSPACE LTD | WorkOrder:|  ——sid 
| Description: Deflector l 
Inspection Dwg: 647.4600 Rev: NC2 — 
INSPECTION SHEET 

Drawing Taeun ih Actual 


[ Dimension Dimension 


0.201 +0.005/-0.001 
40° +/-0.5° 
0.187 +/-0.005 Pe o 


0.063 x 45° +/-0.010 x +/-0.5° 
R0.125 +/-0.005 


Checked by: QC Inspector: 


Engineering Approval: 


(If necessary) Date: 


Revised jf 
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